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sentent ces vitesses, c'est-a-dire a la differentielle complete de la dis-
tance entre les deux points (voir la Mecanique analytique, Ire Partie,
2e Sect., art. 4). Ainsi, dans le cas oil la distance est constante, la
valeur du moment total est nulle.

On pent s'assurer autrement de la verite de cette proposition. Les
emplacements qu'une ligne droitepeut eprouver se composent de cinq
mouvements simples: dans les trois premiers, la ligne, qui se confon-
dait d'abord avec Fun des trois axes, demeure parallele a elle-meme,
et s'avance suivant un de ces trois axes; dans les deux autres, la ligne
tourne autour d'un de ses points dans un plan parallele, ou dans un
plan perpendiculaire au plan rectangulaire oil elle se trouvait d'abord.
Or, si la ligne n'eprouvait qu'un seul de ces derangements simples, quel
qu'il fut, la somme des moments serait evidemment nulle : de la et des
principes duCalcul differentiel, il suit que le moment total relatif a un
mouvement compose quelconque estaussi nul.

En general, il arrive toujours que les moments parti els dus aux
mouvements simples d'un systeme quelconque s'ajoutent pour com-
poser le moment total, de la meme maniere que les differentielles par-
tielles forment la differentielle complete (voir plus bas, art. 8).

II suit encore de 1'expression du moment total que, si la distance
des deux points est variable, et que les forces ten dent a 1'augmenter,
la somme des moments sera negative si cette distance devient, en
effet, plus grande, et positive si la distance diminue. Si les deux forces
tendent a rapprocher les deux points, leur moment total sera negatif
ou positif, selon que ces deux points s'approeheront ou s'eloigneront.

5. Si les deux forces, au lieu d'etre opposees, agissent dans le meme
sens, il est clair, d'apres ce qui vient d'etre dit, que le moment de la
premifere sera egal au moment de la seconde pour un meme deplace-
ment de la ligne supposee inflexible. II en est done du moment d'une
force comme de son effet; 1'un et Fautre ne changent point lorsqu'on
applique cette force a diflferents points de sa direction, consideree
^ne solide; au reste, cette consequence, dont on fera unt
